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ליטעראטן-פארלעג ״ליריק״ . 


מוישע כאשטשעװאצק י 


ד א ר ש ט 


^,װידערװאוקם״ 
קיעװ 1922 . 


מלוכע טרעם ט ׳-קיעו ר פעטשטאט״ , דררקערי י ב נז ׳ 4 , קרעשטשאטי ק 14 • 
ע. צ • באשטעלוב ג 956 . ס . 


אין דע ר אלד.שן ר דיכטינ ג האב ן מי ר אפיל ע קגי ן ןנליכע ס ני ט 
צר דעם , װא ם װער ט ד א פ^רגןלןג* , אי ן דע ם קלײנן: ם ביכןןל ן פו ן 
מ, כאשטשעװאצקל ♦ 

לײןנםט או ן פא ר ד י אויג ן שטײ ט דע ר אומפארשטענדלי ך מוני • 

טןרער שילד^ורע ר פו ן אלן ם שװ^נר ן אי ן לעכן , דןן; ר רוםישן ר דיכטע ר 
6. ם^ל^גוכ • 

װאם אל ן דן ר ם^ ד פו ן דע ם נאזונדער ן גלפטיק״זיפ ן צויכע ר פו ן 
דעם ד^זלק ן דיכטןר :—רײנ ע געלײטןרט ן זויבן;ר ע פרײד , װ^ ם שװעכ ט 
איכערן שוי ם פו ן גיסטיק ן קאם , גלאנ״ ן פו ן וון , רויט ע שפי ל א ף גרינע ם 
שימל זומפן . 

^בא אונז , אידן , אל ו כי ז דע ר הוי ך פו ן פאןזי ע געשלן:פ ט גע • 

װארן ד י שללדערונ ג פו ן ארנזע ר קאבצ^נעס , טראגיש ן פאטא ם ה^ב ן מי ר 
געשעפט סו ן פאדקם״קאטאקליזמןן , דלכטןרי ש אױפנןםע ן או ן דןךהויב ן 
די שװןרקיי ט פו ן פארקבןכטןט ן כאאטיש ן לןב ן אזוי , א ו אונזן ר ברײ • 
טןר כאװאוםטזני ן או ן פארטיפטן ר קלנסטלןרישן ר געשםא ק זאל ן גןניס ן 
פון דע ם—דא ס זײנן ן פםיכלש ן פרואװ ן אי ן אונזן ר ללטעראטור . 


טיף ארגאניש ן דיכטונ ג אי ז קימא ט שטןנדי ק רןטראספןקטיװ . 

צום קונסט״װארשטא ט גײן ן מןרסטנ ס איבןרלןבוגגןן , װא ס חאב ן זי ך 
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״^ױין ^םגןועצ ט אי ן ד? ר נשאטעיטלף . דא ן נא ר ק^ ן ד י שילדערונ ג בא ״ 
הויכט װןר ן םי ט ^ ט דע ר שײן , װא ס גי ט אי ר דע ם קױא ך 

םארװאנדלט צ ו װער ן אל ן קונםט״װערק . 

װאױל א ױ דעם , װא ס קא ן אי ן זײ ן דוכטעריש ן ויק^ר ן אויםהויב ן 
די ^אם ט פונ ם ארוםיק ן אפגעשטארבענע ם לןב ן או ן מי ט פולע ר פר־י ד 
אויסשרײען : 

.133סז׳6ג מ1\מממ3ממ1\סחס 80 מ16;ס 6 סמ>1(0 מ  51 
דאם װײו ט װיפ ל גלױב ן או ן שטײגנדיקע ר קויא ך אל ו סארא ן אי ן דעם , 
ור^ס נײ ט א ף צ ו פארבײט ן דא ס אפגעלעבטע . 

בא אנדער ע אי ז א ט דע ר ויק^ר ן פו ן געפןל ן א קװא ל סא ר 
שװעףער לײד . קעג ן וײע ר אײגעגע ם װיל ן או ן בלײבנדי ק טאמי ד מי ט 
אלעמען אי ן הײנטיק ן טאג״טענלעכ ן פארקער , טראג ן אזןלכ ע קלנסטלע ר 
מיט זל ך דע ם שאטנדיק ן ?ופכיל ד פו ן פארגאנגענע ם או ן איבערגעלעבטן . 

״אײנעכטיקע פגעג ״ — דא ס אל ז נא ך דא ם נ^ענסטע . אי ן עמעם ן 
איז אי ן ד ל ללדע ר ארײנגעגאם ן ד י קאנצענטרירט ע שװערקײט , װא ם 
זאמלט זי ך א ן פו ן דוירע ס אנמעכטיקײ ט או ן בלטל . 

פארמאגנדלק פסיכיש ן שטאף , מו ז דע ר קינסטלע ר שטענדי ק 
םיט װאוגדע ר ארומקוק ן וי ך אלײן , מ װ זי ך עפע ס װ י פיזרענפער ן פא ר 
זײן אלכימישע ר ארבע ט — גיס ן גיס ט ע ר דא ך פו ן בל ײ או ן סא ר זײ ן 
באגילדן םאדער ט ער , ה^ ט אפ ט דא ם פול ע רעכ ט צ ו פאדערן , א ו וײנ ע 
װערק ואל ן האב ן א גאנ ג פו ן נאלדענ ע מאטבױעם . נא ר אי ן אור א ארים ״ 
!געשרײען פו ן דע ר אײבערפלעכליכקײ ט קא ן מע ן זל ך אד ע טא ג ערלויב י 
•גיבן א ברײט ן ^זײ-געזונט ״ דע ם אװאר . אפ ט זײנע ן גילגולי ם סו ן אםג ע 
שטארבענעם או ן אפגעועגנט ן זל ך ביטע ר נויקע ם אל ז דע ר קלוימערשט ־ 
פרײער פםיכיק . דא ן ׳שאד ט ול ך נל ט צ ו װעבד ן צ ו ד / ,,איבערלקע ״ דיכ ״ 
טער, רוא ס געדײבקע ן שוי ן צרפל ל םו ן דע ר איבערצי ע פו ן געפיל[ , װא ס 
םיט וײע ר אקשאבעםדיק ן שאם ן שטריכ ן ז ײ צופל ל אונטע ר ד י מאכ ט 
פון ^פגעגאנגענע ם או ן מאכ ן קל^ ר פא ר יעד ן ד י שװאכקײ ט פו ן אויבנ - 
אויפלקן געװער . 
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משה צאשטשעװאצר ר הא ט עפן ס א נטי?] : צ ו פאר^ ן זי ר מיט ן 

•אונטןרגרו-נט פו ן אובזן ר צעפיצלט ן לעבן . קײ ן אײ ן װ^רט , װא ם זא ל 
דעדן װןג ן אונזע ר שטײגער , דא ך אזו י קאבדענםיר ט אידי ש זײנן ן ד י 
-לידער פו ן ציק ^ ״אײבעכטיק ע טעג ״ אינ ם לאב ד ״מײלן:״ . או ן אוי ב 
מלר װעל ן נא ך באמערק ן ד י דאטןם , װא ם שטײע ן אונטע ר ד י לידע ר 
װעט אונ ז װאונדער ן ד י נאטירלוכקײ ט מי ט װעלכע ר ם״צי ט זי ך ד א דע ר 
לעקםיקאן פו ן ״שװער? ״ װערטןר • דא ס זײבע ן ניש ט קײ ן צוגעװכט ן 
אויםדריק־מימלען פו ן ארומיק ן װאולגן ר—דא ם זײבע ן אלץ ן ד י שטימע ן 
פון דן ר פאיתמפענע ר טיף . 

און א ז פו ן אזוינ ע קל^זנגןןו ן װןר ט ארגמניזיר ט ז ן שניר ל ראפי ־ 

כירטע לידער , אי ז םארשטענדלי ך צ ו דערהער ן אי ן אנהוי כ אן א 
דןרצץלונג : 

״פון מײ ן נעם ט אי ן פאר^רגענ ע זומפ ן או ן דור ך בדעכיק״קרי ־ 
שט^לענע דעק ן ה^ ט געצויג ן מי ך גאלדענע ר װאונדער , הא ט געל^ק ט מי ך 
צו אבג ל או ן ברעקל . 

״און א ף דרא ט א ף פ^ןרדרײט ן או ן דינע ם כ^בי ן געבליב ן מי ט 
ליפן צעהאנגען , או ן פו ן מוי ל פו ן פערװאונדעט ן רינע ן טר^פנ ם בלו ט 
.מיט פארציטערט ן קלאנגען״ . 

ה הןןפשטײן . 

גיךעװ־-1922. 
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האט ד • זר ן חײנ ט פרימארג ן װ י שטענדי ק 
געצינדן אי ן מיזראך-זײ ט פלאמען ז — 

א סישער - הא ט גאלדענ ע װענטקע ס 
פארװארפן אי ן לױטער ע יאמען . 

פון מײ ן נעס ט אי ן פארבארגענ ע זומס ן 
און דור ך ברעכיק-קרישטאלענ ע דעק ן 
האם געצױג ן מי ך גאלדענע ר װאונדער , 
האט געלאק ט מי ך צ ו אנג ל אר ן ברעקל . 

און א ף דרא ט א ף פארדרײט ן או ן דינע ס 
כ׳בין געבליב ן מי ט ליפ ן צעהאנגעד , — 

זון פו ן מוי ל פו ן פארוואונדעט ן רינע ן 
טראפנם בלו ם מי ט פארציטערט ע קלאנגע / 
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אייינעכטיקע טעג . 


מײנע טעג , מײנ ע גילדענ ע יןןר ן 
איך ערגע ץ א ף מיסט ן פערלןןרן , 

כ׳װײס אלײ ן ני ט װ י דןן ם אי ז געשעע ן : — 
דעכט געװע ן ^ן ט או ן ןן ט ני ט געװ^רן . 

שלןןג אי ך אוי ס מײנ ע פי ם אי ן ד י װעגן , 

גײ אי ך או מ או ן אי ך זו ך מײ ן פארמעגן , 

טרעף אי ך װעמע ן אקעג ן מי ר גײען , 

הויכ אי ך ןן ן ב א אי ם פןןרש ן או ן פרעג ן ; 

״עפשער הןןםט ו װאו , גײער , געזעען , 

״עםשער הןןסט ו כאגעגנ ט װאו , גײער , 

״מײגע טעג , מײנ ע גילדענ ע יארן ׳ 

״װןס אי ך ה^ן נ א ף מיסט ן פארלארן?״ ״ 

1917. 
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ד. היפמטיינע ך 


אין 8 טוי ב פארדוםפעני ש אי ז ןןטן ג ?װעק / 

גײט ע ר איצ ט צו ם זומפן-נעס ט זוכ ן מײנ ע טעג ♦ 

טיף אי ן װײ ט נעהעלטנקײט , ןן ן ן לעפ ל שײ ן 
זיצן דןרט ן עלטינק ע — טע ג װן ם שוי ן פערנענגען . 

קומש ץ טן ג ןן ן שקראבענדיק , אל ט או ן ןן ן אײ ן צאן , 
זעט ע ר :—אויל^ם-האבעדי ק זיצ ן טע ג אי ן קןן . 

זעצט זי ך ט^ ג 8 זקײנישער , זעצ ט זי ך א ף זײ ן ןרט . 
קוקן טע ג ני ט הײמישע , פרעג ן ני ט קײ ן װןןרט . 

איז 8רו ם 8 פוסטעניש , װיס ט או ן גארניטא , 
הילכט נן ר װע ן 8 הוסטעני ש פו ן א ן 8לט ן טאג . 


מײנע טע ג אי ן זומפן-נעם ט זיצ ן רןד*8רום , 

קומט 8 טןן ג אי ן דומפעני ש זעצ ט ע ר אוי ך זי ך שטום . 


לײב קרויםקא׳ן ■ 


א. 

אין א פינסכער ן הע ק ^גו ן פו ן יעבע ר זײ ט װעל ט 
זיצט א ן אלטער , 8 קרומער , געהויקערטע ר דיבעק . 

זיצט געװיקל ט אי ן רוי ך או ן געשרומפ ן פו ן קעל ט 
און ע ר רויכער ט גלײכגילסי ק א לױלק ע— א ציבעק . 

און ון ז הע ל אינ׳ ם ציבע ק דןן ם פײע ר פלןמ ט אוי ף 
װעט 8 ס^ן ג שוי ן ד י װיסטיק ע װעל ט ני ס פארמײדן ; 

און א ז ס׳קומ ט :ןן ן דןן ם פײע ר אי ן ציבע ק צו ם סןןף , 
קריכט א פיגסטער ע נאכ ט שוי ן דע ם טא ג צ ו פארבײטן . 

קומען טע ג או ן פארגיי ן או ן ע ס קריכ ן נא ך נעכט , 
אוןעס זיצ ס ד^ר ט נןן ך אל ץ דע ר געהויקערטע ר דיבעק ; 
איז דע ם אלט ן ד^ר ט גוס , אי ז דע ם קרומע ן דאר ט שלעכט , 
ער רויכער ט גלײכגילטי ק זײ ן לױלק ע דע ם ציבעק . 

1918. 
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װערן דיבעק-סע ג גרוי ע געבוירן , 
אין אי ם ןןל ץ װ י אײנע ר גערןןטן . 
װערן דיבעק-נעכ ט סונקל ע געבויר ן 
אין אי ם אל ץ װ י אײנ ע גערןןטן . 

זײנען טע ג ד א אזעלכ ע דאר ע 
אויסגעדײװערטע זײנע ן או ן לענגע . 

זײנען נעכ ס דן ן ןןזעלכ ע דער ע 
אויםגעדײװערסע זײנע ן אי ן לןןנגע . 


און ע ס שלעפ ט זי ך אײ ן בןן ג נאכ ן צװײסן^■ ' 

און ע ר קע ן זי ך קײ ן אײצ ע ני ס געבן . 

און ע ם שלעפ ט זי ך אײ ן נאכ ט נ^ ך דע ר צװײט ע 
און ז י קע ן זי ך קײ ן אײצ ע ני ט געבן . 


/ 


ו ש א נ ? ם . 

ע ר ש ט ע • 

שמײםט א רעגן , װ י מי ט ריטער , 

שגי_ידס או ן עקבער ט ע ר ד י ערד , — 

װערט נןן ר בל^ט ע — שיטער , שיטער , 

װײבער מי ר צ ו ליג ן װערם . 

צ װי • ט ע : 

פאלט א װ^לק ן — א שטי ק מאס ע 
ןןפן קא פ או ן דריק ט או ן דריקט , — 

ליג איך , קװע ל או ן װע ר צעגןןם ן 
און ס׳אי ז גו ט מי ר או ן מי ך קװיקס . 

ד ר י ט ע : 

קװא—קװ ע—קװא.♦ ♦ מי ר זײגע ן זשאנעס • 

רעגן, בלאטע , נע ץ או ן קעלט , — 

װןס זש ע ןןר ט אוגז ף—אררןןבע , 

ס׳איז אונ ז גוט , װ י גא ר דע ר װעלט . 

1917. 
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אינם לאנ ה אי ן ,מײלע ״ 
לעגן מענטש ן װאוילע , 
לעבן רארט ן שװןןטיס , 
װי ס׳הןן ט גןן ט !עבןןט ן : 


ערשטער נעבאט • 

טיף אי ן זי ך םןןרקריכ ן 
און זי ך איפערדעקז . — 
זזןלמען גײע ן זובן , 
זןןל מע ן גײע ן װעקן • 


ל. רעזניל ן 


צװײטער געבאט . 


ליגן אי ן ;; ן װינקעלע , 

ליגן גו ט נאװןןרנט , 

אין $ סונק ל װיגקעל ע 
און ני ט װיס ן גןןרניט . 

ז^ל $ װעל ט זי ך װעלטעװען , 
זןןל קאפוי ר זי ך שטעל ן — 
דורך $ שמןל ן שפעלטעל ע 
ןןנקוקן או ן קװעלן . 

דריטער געב^ט • 

קײנמןןל גןןרני ט ני ט באדארפן , 
קײגעם א ף קײ ן זןן ך גי ט טויגן , 
קײנעס זעע ן אי ן ד י אויגן , 
אין ד י אויג ן זי ך ני ט װןןרפך. • 


♦1918 
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... אי ז םו ן הײג ט — 

און אי ן מ^רגן , 

אין לויטער ן מןןרג ן געװענדעם . 

פון הײנ ט — 

און א ף שטענדיק . 

איך ווע ל ז ײ אינגמנצ ן 
אינג8נצן פ;ןרגעס ן 
די נעבםיק ע נעכטנס , 

די גרויע , ד י טונקל ע מעםלעם ן — 

די נעכבעס . 

און ז^ ל מע ר ני ט דערמןןנ ט זײן.. . 

פון הײנ ט או ן אי ן לויטער ן מארג ן געװענדע ט 
פון הײנט—או ן א ף שםענדיק . 


— 18  — 


פון בארג-שפי ץ פו ן גרעםט ן פו ן העכסט ן 
איז הימל-הוי ך ני ט צ ו דערלאנגען . 

עס שטײג ן ארוי ף מײנ ע קרעכצן , 

נןןר הימלע ן מי ט װןןלקנ ס פארהןןנגען.. . 

איז עפשע ר קײ ן הימ ל ניט ^ גאר , 

איז עפשע ר מײ ן מ י א ן אומזיסטע . 

דו הןןם ט מיך , מײ ן װעלט , דןן ׳ װ י האגןן ר 
פןןרלוירן אי ן דןןרשטיקע ר װיםטע . 

עס װע ט שוי ן קײ ן נע ס ני ט געשעע ן — 

ם׳װעט װאסע ר פו ן קרו ג זי ך ני ט צאפן , 

און בלינ ד אי ז בןןשער ט מי ר צ ו גײע ן 
אין פינכטער ן מידבןן ר צ ו טןןפן . 

1921. 
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ןןז ער ד אי ז אױסגעטרוקנ ט או ן פארדאר ט 
און מידבאר-זןןמ ד פןןרשי ט הןן ם מל ע קװעלן ׳ — 
װאוהין-זשע זןן ל אי ך גײ ן מי ט קרו ג—מי ט דןןרשטי ק הןר ץ 
װאוהין מי ט ליפ ן טרוקענ ע צ ו פאלן ף 

ןן רויט ע רא ב—ד י זו ן—ע ף הימ ל נלוי ז 
שיקט א ף מײ ן קןן פ ןןרןן פ אי ר בײז ן װאוגדער . 

און כ׳בײ ס זי ך מי ט ד י צײ ן ארײ ן אי ן אײג ן פלײ ש 
און זױ ג דןן ס בלו ט פו ן מײנ ע װאונדן . 

נאר אײג ן פלײ ש או ן בלו ט אי ז ני ט צ ו זןןט ״ 

און פײנלי ך נאג ן אויסגעװעבט ע גלידער , 

און פןן ל אי ך צ ו דע ר ער ד—ן ן דערע ר בלןן ט 
און א ף ד י ליפ ן שטןןרב ן מײנ ע לידער . 


— 22  — 


■ ,! . 


פון ,-דא ר האמידב א ר׳ / 


די שװאכ ע שטײע ן אי ן װע ג 
און פלײנ ן שוי ן פמרשמןבט ע װארט ן אפ ן עק • 
זײנען ז ײ אי ן קװאורע-קלײדע ר שוי ן בןןקלײדט , 
און קװארי ם זײנע ן שוי ן פא ר ז ײ פןןרגרײט . 

א װײ ס געצעל ט אי ן מידפןןר-ברײ ט אלײן.. . 

און ד^רט ן ז ײ—ד י ןןפבר^כ ן פו ן פעלזנשטײן . 

און זײע ר צעל ט אי ז גא ר שוי ן ני ט קײ ן צעלט , 
ס׳איז זײע ר צעל ט אלײ ן שוי ן יענ ע װעלט . 

און זײ ן װע ט בלינ ד ד י נאב ט או ן זײ ן װע ט שמום , 
און שאטנ ס װעל ן רוק ן זי ך דןןר ט שטי ל או ן קרו ם 
און לעג ן זי ך אי ן קװארי ם שטילערהײט , 

װןןס מידבןן ר ה^ן ם פו ן לאנ ג ז ײ צוגעגרײס.: . 


1919 
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הןןנן שוי ן געשאל ט הילביק ע טרומײס ן 
זײנען געפןןל ן יעריכע ם װענט , — 

און אי ך ג ײ א ף גןןלדענע ם לײטע ר 
מיט צעשטרעקט ע הענט . 

ןן, זון , פןןרהעל ט זי ך :ן ן קאפ ל 1 
איך הײם , אי ך באפעל , אי ך באשװער : 
איך בי ן אפ ן העכםט ן שטאפל , — 

איז מי ר שװער , 

איז מי ר שװער , או ן ד י פי ם מײנ ע פעלשן , 
און ד י הענ ט מײנ ע פאנגע ן ד י הויל . 
נאבט מי ט אויג ן װעלפיש ע 
עפנט אי ר מויל • 


.1921 


— 24  — 


ה ר נ ג ע ר . 


עם הןן ט דע ר הונגע ר שײ ן דע ם לעצט ן פרויז ן 
פון טונקלע ן װינקעל ע ערויםגעשארט . 

— פארװןן ם זש ע זײנע ן הימלע ן ןןזו י גרויזןןם ף 

— פןןרװןן ם אי ז ער ד אזו י פןןרפים ן או ן פארדארס ף 

און מײלע ר אויפגעריםענ ע פו ן פוםט ע טויק ן 
אף זונען-פלענד . 

— װאוהין , װאוהי ן פארװארפ ן שטאר ע אויגן ף 
— װאוהי ן צ ו װענד ן פעטלענדיק ע הענס ף 

עם צי ט דע ם פוי ך צוגוי ף דע ר אײנגע ר גארט ל 
װי שטײפע ר דרןןט . 

— ןן , װיפל , װיפ ל אי ז געפליפ ן נא ך צ ו װןןרט ן 

גענאד ? 


.1921 


ע. פינינבערגן . 


ןןז 5 שנ ײ א װײםע ר שי ט או ן שים , 

ןןו אי ן װײםע ר גןן ס ניטן ן א ױ קײנער , 

איז שוי ן ד י גןן ס קײ ן גן ס םערניט , 

זי אי ז א װע ג אי ן פעלד , װא ו שנ ײ או ן שנ ײ נאר . 
און קוקס ט או ן װײם ס ני ט װ י ד ו קומס ט ןןד,ער , 

און װײס ט ני ט װ י ןןרו ם פי ן דןנע ט גײען , 

און בלײנם ט אי ן מים ן װע ג פןןרלאר ן שטײע ן 
און װערס ט — א ז קומע ן זןן ל אינמיט ן דרינע ן װער . 

אין ןן ם פו ן װײט ן זעס ט — ןןנקעג ן גײ ם דן ן 
אין װײם ן װע ג א װײסער , ן ן פארשנײטע ר 
און נןןענ ם קומ ם אי ן שטרעק ט ד י דו&נ ט די ר 
און ששי ל או ן ציטערדי ק ע ר זןןג ט דיר : -,װןןנדער״ . 
אין שוי ן ניט ^ אי ם באל ד או ן בןןל ד פןןרד,ױל ן 
אץ װידע ר שנ ײ או ן שנײאי ק װײם ע הוילן.. . 

1918. 
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װי א ט דע ר םןורשפעטיקםע ר אומזיססיקע ר רעג ן 
װי ד י נרױ ו צ ו מײ ן םויט ן פרײנט , 

איז מײ ן גײען , װעלט , די ר אקעגן , 

איז מײ ן לי ד ןןטן ן ד ^ װןן ס אי ך שרײנ , 

^ט ד י ברױ ו װעג ן נ^ענט ע או ן הײמישע , 
װעגןםרײד או ן באהאלטענע ם צ8אר , 

װען אי ם האב ן הרודע ס לײמיק ע 
פארדעקס מי ט אשװער ן בןןרג . 

ניט צ ו טרעפ ן דיך , פרײנט , ני ט בעגעגענען , 
ניט צ ו זןןג ן דןן ס הארציק ע װ^רט . 

און פןןרשפעטיקטע ר רעג ן רעגנ ט 
ןןף פארשןןטענע ם קײװע ר ארןןפ.. . 


איצעק םעפער ן 

מינהן^גים ןןלט ע האל ט אי ך טר ײ 
און טשיסע״מינהא ג טר ײ אי ץ צענט ן — 

מיט פינגע ר מײנע ם אויסיע ם דר ײ 
איך שרײ ב א ף שטײנערדיק ע װענ ט דן • 

װיפיל זײנע ן שוי ן געװע ן םערקלעמ ט דן ן 
און אי ך בי ן איצטער•• • 

פאר דיר , א מ^רגן-פרײנט , 

פןןר די ר אי ך קרי ץ ד ן 

ןןף װענט / װא ס זײנע ן פו ן דע ר עלטע ר גרו י שוי ן 
דעם טונקלע ן נ^מע ן מײנעם : 

״ מ ש ה ״ 


— 28  — 


איז צ ו װןן ם זש ע דע ר צןןר ן דע ר הײסער , 
דײן בײזע ר דע ר הײסע ר ע ף װעמען ? — 
די הימלש ע װענ ט ני ט צעקלעמען , 

ניט ו!ןרןןפטרײסלע ן זו ן פו ן פלײצע . 

אין גײע ן מי ר בײד ע שוי ן מיד ע 
אין קײס ן פו ן װײע ן או ן לײד ן — 

איך דיך , צ י ד ו מיך , צ י אונ ז בײד ע 
שטר^פט דן ן א דרימע ר ? 


.״און א ז דע ר םרויע ר דויער ט דן ן נןן ר ^געס , 

און א ז ד י םרײ ד אי ז בלוי ז א פרײ ד ןן ף װײלעם , 
איז א ף װןן ם א ף װעמע ן זײ ן נרויגעס , 

איז ןן ף װעמע ן או ן צ ו װעמע ן הןןב ן םענעס.. . 

װער זש ע װע ט מי ך איצטע ר װידע ר װעל ן טרײםט ן 
מיט א שײ ן םו ן ןןפגענןרט ע גליקן , 

װער װע ט װידע ר הײס ן 

םןןר ד י פוסט ע בלוי ע הימלע ן נויג ן זי ך או ן בוקן . 
1919. 
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סזורע׳ן■ 


ןןט אזו י פו ן 8 העל ן מיט ן 
װי דע ר שנ ײ א ט דע ר װײסע ר װןן ס שי ט 
הויצט אוי ף זי ך אי ן הערצ ן א ציטער , 
װערט אי ן הארצ ן געבויר ן א ליד . 

גלאט אזו י או ן פ* ר קײנעם , פו ן גןןרני ט 
אף מיסטן , א ף שטוינ ן בארן ט 
הײסן, ס׳זןן ל װער ן באװןרנ ט 
מײן טונקלע ר פארלןןרענע ר טרןןט . 


,1921 
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א י נ ה א ל ט 


םא־װארט 
האט ד י זר ן הײנ ט 

אײנעכטיקע טע ג 

מיינע טע ג 

אין א טוי ב פ>)רדומפעני ש 
אין א פינסטער ן הע ק 
ווערן דיבעק-טע ג גרוי ע געבויר ן . 
זשאבעם 

אינ׳ם לאב ד אי ן םלול ע . . . 

איז פר ן היינ ט 

דארשט ^ 

־ד 

פון בארג-שפי ץ 
אז ער ד אי ז אויםגעטריקנ ט 
םון ^דא ר הי^מידבאר ״ . . . 

האבן שוי ן געשאל ט . . , 

הוניער • 

און א ז א שנ ײ 

ווי א ט דע ר פארשפעפיקאע ר אומזיסטיקן ר רעג ן 
מינהאגים אלט ע . . , 

איז צ ו ווא ס זש ע . , 

און א ז דע ר טרויע ר . . , 

^ט אזו י פו ; א העל ן מיט ן . . 


ליטערארישע גרופ ע 


״װידערוראוקס״ 


ע ר ש י נ ע ן ; 


.1 

.2 

.3 

.4 


א י צ י ק ? ע פ ע ר 
מ. כ א * צ ט ש ע ו ר א צ ק י 
א, ש ו י כ ע ט 


שפענער 

דארשט 

אנגייף 


א. ד ו ע ל ע ד נ י צ 


  לײטערני־ צ 


ס׳גרײטן זי ך צו ם דרוק : 


.5 

.6 

.7 

.9 


; א פ י ט ט 


* 


ז : 


י ה 


א. ש ו י כ ע ט 
א י צ י ק פ ע פ ע ר 
מ. כ א ש ט ש ע ו ו א צ ק י 


סן. ם ♦ ש א פ י ר א 
און װער ק פו ן נ . לוריע , י . קיפנ-ס ^ 


_ שטוי ב 
_ שװיגיל^נלא ז 

 'אויפיײ ם 

?11 ב^יצ : 

'* — עפע ס 
—1^ווײ*געבלרט 


פינינבערג או ; אג ד 


ערע, 


